KAROL ROZYCKI 


pólkownik wojsk polskich z roku 1851 


zakończył życie w dniu 12 Września 1870 roku w Paryżu. 
Msza święta za duszę zmarłego odbędzie się w kościele katedralnym na 
Wawelu w Piatek dnia 25 Września o godzinie 10. 


